LEOPOLD 


OREPTA 


emeryt M. P. K. 
członek „Samopomocy Doraznej“ 


przeżywszy lat 73, po długiej a ciężkięj chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 8 grudnia 1952 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 11-go b. m. 
o godz. 9-tej rano w kościółku Najśw. Salwatora, po czym nastąpi eksportacja do grobu na cmentarz 
zwierzyniecki, na które-to smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


żona i rodzina. 


